52. Erzeugung von 90° Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung.   63
werden   sollen.     (Eine   ausfiihrliche   Zusammenstellung   s. Waltz, ETZ 1905, S. 230.)
Methode von Hummel (Fig. 49). Parallel zur Zahlerspule mit dem Scheinwider stand z0 liegt ein Ohmscher Widerstand JB1 und in Reihe mit beiden eine Drosselspule £3. Es soil nun der Strom J0 der Zahlerspule gegen die ganze Klemmen-spannung P um genau 90° verzogert sein.
Fig.   50    zeigt    das   Vektordia-gramm.      Dem   Strom   Jn    eilt    die
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Fig. 49.
Fig. 50.
co L Spannung J"0 ZQ um   q>0 — arctg —-^ vor, in Phase mit J0 z0 liegt der
•™o Strom J^ im Widerstand R±.    Der Gesamtstrom J ist  die Summe
aus J"0 und J^,   ihm eilt um <p2 = arctg ——^ die Spannung J^ vor,
die mit JQzQ zusammen die Klemmenspannung P ergibt.
Die Beziehung zwischen den Scheinwiderstanden, daniit P gegen J"0 um 90° voreilt, ergibt sich wie folgt.
Es ist
ferner
= So So + S 52 =
Das Verhaltnis zwischen P und J"0 ist also durch den Schein-widerstand § ausgedriickt, in diesem muB der Ohmsche Widerstand Null sein. Es ist
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Der reelle Teil wird Null, wenn
ft   __JIO^JJ ~ _0      '?
(76)rgleichen.
